Ś.Ą P. 
ANDRZEJ 


INŻ. ARCHITEKT 
NAJUKOCHANSZY MĄŻ, OJCIEC, BRAT I DZIADZIU 


przeżywszy lat 57, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zmarł dnia 4 września 1965 roku. 


WYPROWADZENIE ZWŁOK z kościoła św. Anny w Nowym Targu do grobowca rodzinnego nastąpi 


we wtorek dnia 7-go bm. o godz. 14, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku : 


ŻONA, DZIECI I RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek dnia 9 bm. o godz. 18 w kościele paraf. OO. Kapucynów w Krakowie. 
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